AURORA TOON ORIGINAL
1. Morgonvakten
Barnen i Midnattssollaboratoriet var oense om ett baklänges meddelande. Robotbyggaren Gustav tog med en handritad tidvattenkarta vid den gamla bryggan och föreslog ett rättvist test: varje förutsägelse skulle skrivas ned före mätningen. Då kunde ingen ändra sin berättelse efter resultatet. Midnattssollaboratoriet gav robotbyggaren Gustav en konkret fråga: Hur kunde gruppen förstå en stjärnkarta med saknade punkter? Vid den gamla bryggan kopplade laget ett baklänges meddelande till måsar som ändrade flygriktning. Med en handritad tidvattenkarta och färgat glas dokumenterade de 2 försök under koden E01-005.
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2. Kartan öppnas
Barnen byggde tre små försök och använde en handritad tidvattenkarta. De jämförde tid, riktning och ljud i stället för att välja det mest spektakulära resultatet. Två förklaringar föll bort; den tredje passade både ledtråden och den lokala naturen. I fältloggen E01-005 jämförde robotbyggaren Gustav verktyget en handritad tidvattenkarta med övningen tidvattenmätning. Barnen mätte 34 meter vid den gamla bryggan eftersom måsar som ändrade flygriktning påverkade undersökningen. Till sist förklarade de hur ett baklänges meddelande förändrade hypotesen om en stjärnkarta med saknade punkter.
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3. Vinden ingriper
Gruppen måste stanna eftersom nattfrosten låste den rörliga leden. I stället för att bara rösta förklarade alla risker och fördelar. Omtanke syntes när de bästa delarna av två planer förenades till ett säkert tredje alternativ. Vändpunkten i Midnattssollaboratoriet kom när nattfrosten låste den rörliga leden. Robotbyggaren Gustav lade undan en handritad tidvattenkarta, omprövade en stjärnkarta med saknade punkter och använde färgat glas för att skydda området vid den gamla bryggan. På så sätt blev omtanke synlig i beslutet och inte bara i orden.
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4. Alla får en roll
I det sista försöket skrevs väder, tid och djurens rörelser i samma tabell. Robotbyggaren Gustav använde en handritad tidvattenkarta, och ett baklänges meddelande gav den väntade signalen. Resultaten visade att ljuset var en signal och ingen skatt. Under provet E01-005 samlade robotbyggaren Gustav tre delar av undersökningen: ett baklänges meddelande, tidvattenmätning och en handritad tidvattenkarta. Mätningen vid den gamla bryggan gav ett tydligt svar: ljuset var en signal och ingen skatt. Resultatet höll vid 3 °C, vind från sydväst och måsar som ändrade flygriktning.
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5. Hem före norrskenet
Lösningen fick bara stanna om den fungerade säkert under tre olika dagar. Robotbyggaren Gustav sparade mätningarna som E01-005 och tog med även det misslyckade försöket. Nästa grupp fick därmed en bättre början. Midnattssollaboratoriet avslutade uppdraget om en stjärnkarta med saknade punkter med en öppen demonstration. Robotbyggaren Gustav tog fram färgat glas och presenterade resultatet: ljuset var en signal och ingen skatt. Barnen kontrollerade 34 meter av vägen, och arkivet E01-005 sparade felet, lösningen och värdet omtanke.
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